ストリート仕様の DEEP BASS サウンド再生 


低音再生用040 mm ユニットと 
中高音再生用¢30 mm ュニットを搭載 



40 mm 


2way ユニット構造の採用で迫力の低音を再生 


アクティブな使用シーンに最適 


アウトドアでスマートに使える、薄型&コンパクト耳のせタイプ 
頭部にすっきりフィツトする薄型設計ハウジング 





耳周辺にソフトにフィットする 
レザータイプイヤーパッドを採用 


新開発 BASS LEVEL CONTROL 機能搭載 


左右判別が容易なカラードスピーカープ□テクター仕様 
(右：ホ、左：黒） 



ハウジング部に搭載した 
大型ジョグダイヤルで、 
音楽ジャンルや 
使用シーンに合わせて 
低音をコント□-ル 


着脱可能な片出しコード採用 
カバンなどへの収納時にも便利な着脱コード構造 


コード長 1.2 m 



コードの煩わしさを軽減する 
片出しコードを採用 


デジタルオーデ 
その他のポータ 


¢3.5 mm ステレオミニプラグ（金メ 


ォ-ディォゃ— I 

ブル機器など jr^ll 


:密閉型ダイナミック 

最大入 

力 

1000 mW ( JEITA ) 

プラ グ： 

:16 Q 

使用 ユニッ 

卜 

¢40 mm /ク30 mm 

イヤーパッド： 

:104服 

接続コー 

ド’ 

片出し 1.2 m 

質 量： 

: 8 Hz 〜28 000 Hz 






主な仕様 

型 式 
インピーダンス 
出力音圧レベル 
再生周波数帯域 


※上記の仕様およびが観は改良のために予告なく変更することがあります。 

イオニア株式会社 

T212-0031 神奈川県り I 崎市幸区新ル倉 1 き 1 号 

<WHG2694-A> MADE IN CHINA 
GROSS WEIGHT 378 g 
©2012； くイオニア株式会社 

禁無断転載 


か3.已 mm ステレオミニプラグ(金メッキ） 
ポリウレタン(レヴータイプ） 

200旨（コード含まず） 



添付の「を全上のごま意」「保証とアフターサービス」をご覽ください。 






































































